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PART III 
Public Works Department 


PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. BSC -1/2009- 10/ DBGL. 14th September 2009. 

Tender for pre- qualification and execution of the 
following work is invited from financially sound an : 
well experienced registered A Class Contractors 
Firm , of, Kerala Public Woris/Irrigation 
Department who have successfully completed 
atleast one similar work costing not less than 
40 % ( Forty percentage of the Estimat : PAC of work 
during the last five years . The applicatio . for 
tender schedule should be supported by Gerificate 
of prior xperience in the works as mentioned above 
obtained from the agrement authority and tender 
schedule will be issued only to those who satisfy this 
condition . Electrical works should be got carried out 
only through the approved agencies of Electrical 
Inspectorate . The Electrical works will be supervised , 
mcasured , check measured and will passed by the 
Electrical wirgy of the P . W . D . Tenders should be 
submitted so as to riach the undersigned on or 
before the date and time prescribed for each work 
as mentioned below by Registered PostSpeed Post / 
Courier . 

Tender No. - P . Q . 57/ SEBSC2009 - 10 . 
Name of work - IHRD College of Engineering , 

Chengannur - Construction of Building . 
Balance Work 


Estimate P . A . C . _ Rs. 249 Lakh . 
E . M . D . - Rs. 50 , 000, 
Type of Building - RCC framed structure , 
No . of fors - 5 . 
Poundatio :1 - Open footing , 
Doors and Windows – Anjili wood doors and 

Aluminium windows. 
Flooring - Ceramic . 
Coat of tender documents - Rs. 25,000 + 12.5 % 

VAT . 
Date and time of sale of tender documents - 

21 -11 - 2039 23- 10 -2009 (11 a . m . to 

3 p . m .) 
Last dite and time of receipt of tender 

5 - 11- 2009 upto 4p . m . 
Time of completion - 18 nonths. 
Tools and Plants required for the work - 

Concrete mixer - 0 . 25 m3 cupacity :-? Nos., 
Concrete Vibrator petrol- 3 Nos., Diesel - 2 
Nos, Lift /Elevater- 2 Nos ., 5 HP Pumpset 
2 Nos., 10 Tonnes capacity Tipper Lorry - ? 

Nos., Steel form work -750 m2. 
AU Conditions prevailing in this Department 
regarding tcoder are applicable to this tonder also . 
Further details if required can be had from this office 
during working hours . 


- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പില ഘാസ പരിഗണന 
യംകുള്ള " മാറ് മാനുവത് നീ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
Office of the Superintending 
Engincar , 
Buildings and Local Superintending Enginar 
Work , South Cirche , ( Por and on behalf of 
Thiruvananthapuram . the Governor of Kerala ) . 


- Sd . , 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് കെട്ടിടങ്ങളും അദ്ദേശ സ്വയംരണ പണികളും 
കിലാ സൂപ്രബിംഗം എ 1 1 1 2 
തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർ 
ികം പടിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികമായി 
ാവരും ഒരു പണിയും അൽതുകയുടെ 40 % 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കു സമാനമായ ഏതെങ്കിലും മർ 
പണി ഒറപ്പണി നിങ്ങൾ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം 
ച തുടയിലും കരള പൊതുമരാമത്ത 
രിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ മസ് കീഴaഷനുള്ള 
കാറുകൾ | സ്ഥാപനം എന്നിവരിൽ നിന്നും 
ലുർഗ്ഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിഎടുത്ത് 
നടത്തുന്നതിനുമുളള ഒർലാനും (പ്രത്യേകം ചുമച്ച 
കാടുകളിൽ കാണിച്ചുകൊന്നു . ഇലക്ടിക്കൽ 
നാസ പക റേറ്ററിന്റെ അംഗീകാരമുളള 

എൻസി 
മുഖാന്തരം ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്", 
ഇലക°( 

9ിൽപണികൾക്കും നോട്ടം വഹിക്കുന്നതും 
അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും ഉചക്ക് മെയർ ചെയ്യുന്നതും 
ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത 
വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിമാഗമായിരിക്കും. 

- ഭർഘാസം ഫോറങ്ങൾ താം ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യാഗസ്ഥന്റെ ജാഫീസിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസം" ( പമാണത്തിൻറ 
വിലയും 12 . 5 % വാറ്ററും അടച്ച് പക്ഷിച്ചാൽ 
ലാക്കുന്നതാണ്. അപേയാടൊപ്പം മുൻപരിചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെൻറ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫീറുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ 2 b ( ത 4 മ 
ഒർഘാസം ഫോറങ്ങൾ വിതരണംചെയ്യുകയുളളു . 
ദർഘാസ് നമ്പർ _ പി , കു . 57 എസ്. ഇ . ബി , 

എസ് , സി , 2009 :10 , 
പ്രവർത്ത യുടെ പര ” - ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒഐ , എച്ച്. 
ആർ. ഡി . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജിനു 
വണ്ടിയുളള കട്ടിട നീ ർ മ്മാ ണം _ ബർ 1 

പണികൾ . 
അൽതുക 249 ലക്ഷം. 
നിരതe . പ 50, 000, 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വാവം - എം . സി . സി , 
- ഒഫയിംഡ്സ്ക ർ, 
തികളുടെഎണ്ണം 5 . 
ഫാഷർ - മാപ്പ് പൂട്ടിംഗ്, 
വാതിലുകളും ജനലുകം --ആലിലീ വാതിൽ , 

അലുമിനീയം ജന്നൽ , 
ഫാറീംഗം - സിറാമിക് ഫaളാർ വാട്സ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില _ രി 25 , 000 + 
- 12 .5 % പാന , 
ദർഘാസ് മഫാ . വിൽക്കുന്ന കായിയും 

സമയവും -- 21- 10 -2009 മുതൽ 28-10-2009 , 

(11 മണി മുതൽ 3 മണി വാ . 
ദർഘാസ സഗീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ . 

- സമയവ - 5 .jl -2009 , 4 മത്തി, 
ാലാവധി 18 മാസ . . 
ാലി , 

35 പരം ഇന 
സാമഗ്രികളും കാണാം ” ക സ പർ 
0 25 എം ശരിയുളളത് - 2 എം , 
കാൻകാർ വാസറർ ഉപം : 
എണ്ണം, ഡീസൽ - 2 എണ്ണം, ലഹ റ ) 
എലിബാൻ- 2 എണ്ണം, 5 എച്ച്. പി . പമ്പ് 
ഡീസൽ 2 എ - , 10 ടൺ കപ്പാസീdd1 ടിപ്പർ 
ലാറി- 2 എണ്ണം, സിറ്റി ഫം , പി . 
750 ഏst, 


PRL-QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. 533703121 129, - 26th August 2009 . 

Bicts from Contractors/Firins for Pro-qualification 
gum - F inancial bids are invited by the Silvrintending 
Enginux : ( Buildings and Local Works) , Central Circle , 
Thrissur for the work encioned below (couble 
aOver oystern) upto 4 p . 11 . on 15- 10-2009 . 

Tender No . - P , Q . 33 /2003-10. 
Nameof work - Higher Education . Technice: 

Construction of Govt. Polytechnic Collegt , 

Purappuzha . 
Estin: te PAC( Civil + Electrical) - Rs. 440 ( 0. sht, 
Details of work - 2 storied RCC framod 

structure . 
louxation - RCC footing /RR Masonry . 
Super structurc High dernity solid cement 

concretc block masonry. 
Fluoring - Ceramic tilos /Cement concretc. 
Doors - Angili wood , PVC . 
Windows - Stucl. 
Period of completion --24 inonths. 

* * * Gl : Contractory; tems ( alu }}:lving joint 
venture ) registered in State PWD laving experiencc 
in die building construction work of zimilar Teluru 
and also consider them .clvcs capable of taking up 
the rolstruction of muljor 1ilding Call oblain 
l re -qualification bids & lender Scbcdle of the 
above building work on the office of indersigned 
ttv9111 6 .10 . 2!11 to 8 -15 0 Is :twet, ld .15 a. m . to 
t to it, on : ppiii.. ation in yrial of Rs. 23, 000 + 
12 . 3 % VAT. Tic Electrical work of th ab . vi: 
building shall be done simultaneously with 
approved licen . cs of Electrical Inscctorate under 
the supervision of Electrical wing ori . W . D . The 
Cutractors/Furtas therosclve s should produce relevant 
rycords to prove their cligibility before the 
usidei nigned for having the bids, the cligibility 
Kurrus are au follows . 

Contractors/Pimishould exerute Goveminent 
works of simius nature costing Rs. 264 Latha 
cach during the last five floancial years 
( Arujual turn over ) . 


2 . Contractors /Firms should have satisfactorily 

completed a siagle work at least not less thaa 
Rs. 176 Lakbs ( Estimate P . A . C . ) during the 
last 3 years , 
Contractors Firms should have a financial 
capacity of produciag Bank guarantee at 
10 % of contract amount of the work at the 
time of executing agreement. 
List of Tools and Plants 
( a ) Lorryl Tipper 

- 4 N , 
(b ) Hoist 
(c ) Cement Concrete Mixer 
( d ) Vibrator 

-- -- 6 ,, 
(c) Pumb 
(1) Generator 
( 0) Scaffolding & Shuttering - 2000 inte 
( b ) ICB 

- - 2 No , 


Copy of certificate for Itein No . 1 , 2 and 4. 
attested by an officer not below the rank of 
Executive Engineer should be subrnitted along with 
the request for obtaining the bid . 

The filled up and signed P . Q . bids along with 
all required Pro forma and questionnaires and 
certificates (in triplicate ) with E . M. D . For 
Rs. 50,000 pledged in favour of undersigned with 
executed préliminary agreement in stamp paper 
for Rs. 50 . in one sealed cover (P . Q . bid cover ) 
and Tender Schedule (price bid ) in another cover 
superscribing the name of work and the Pres 
qualification bids as in the case may be sent by 
registered post so as to reach the office of under 
signed before 4 p . m . on 15 - 10 - 2009 . The departen 
will not be responsible for any delay or 
loss in delivering by post. (Courier Service will 
not be accepted . ) . " The tender documents will be 
issucd only to the registered contractor s of PWD 
and are not transferable . If the date of receiving 
tender happened to be a public holiday the tender 
will be received very next working day in the 
specified time. 

The P . Q . bids will be opened on 15 -10 - 2009 
at 4 , 30 p . m . and will be submitted to the Chief 
Engineer s Comraittee for scrutiny and finalization 
of Pre -qualification panels. The cover containing 
Tender Schedule (price bid ) will be opened only 
after the finalization of P . Q . bids by Chief 
Engineer s Committee and only these of the bidders 
who have become pre -qualified for the particular 
wo k . 


The condition in G . O . ( P ) 84 /97/PW & D dated 
19- 8 - 1997 and its amendments and all other 
conditions prevailing in K . P . W . D . regarding P . Q . 
bids and tenders will remain unchanged and are 
equally applicable to the above work # also , 
The undersigned reserves the right to reject all or 
any of the tenders on P . . bids without 
agsigning any reasons . Price preference of 10 % of 
the contract amount of the lowest quoted contractor 
may be allowed to the tender . submitted by Ms. 
Kerala State Construction Corporation Limited . All 
the rules in PWD regarding the tenders aro 
applicable to this tender also . 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് & 
ലോക്കൽ വർക്സ്, മദ്ധ്യമേഖല , തൃശ്ശൂർ പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളളുവരും 
താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവിധത്തിൽ പ്രവൃത്തിഏറെറടുത്തു 
നടത്തുന്നതിന് 4 : പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
0ശ ഷി യു ളള വ ര മാ യ എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന 
പവത്തിക്ക് മു ൻ യോ ഗ്യ തം നി ർ ണ്ണ യ അത്തി നും 
പ വ ി ക്കു മു ള്ള ദർഘാസുകൾ - ക്ഷണിച്ചു 
കൊളളുന്നു ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം) . ഈ 
( പവർത്തിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുകൾ ഇലക് 
ടിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടററിന്റെ അംഗീകാരമുളളതു 
കൊണ്ട് പി . ഡബ്ല . ഡി . ഇലക്(ദിക്കൽ വിഭാഗം 
എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട 
താണ്. താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന 
തിനുളള രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുളള 
അപക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി , കൃ . 33/ 2009 -10 . 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര - ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ 

ടെക്നിക്കൽ - പുറപ്പുഴ ഗ പ ൺ ക ക ന റ 

പാളിടെക്നിക് കോളേജ് നിർമ്മാണം. 
അടങ്കൽ തുക ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) 

രൂപ 440 ലക്ഷം. 
വിവരണം - രണ്ട് നിലകളുളള (പ്രബലാത 

കോൺകീററ് ചട്ടക്കുടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം. 
അടിത്തറ - കോൺക്രീററ്ഫൂട്ടിംഗ് കരിങ്കൽ. 
വാതിൽ ആഞ്ഞിലി മരം, പി . വി , സി . 

ന സ്റാൽ, 
ചുമർ ഹഡൻസിററി സരളിഡ സിമൻറ 

- കാൺകിററ് ബ്ലോക്ക് മസൺടി. 
ഫ്ളോറീംഗം - സിറാമിക് ടൈൽസ് സിമന്റ 

കോൺ കീററ് , 
പ്രവൃത്തി തീർക്കണ കാലാവധി - 24 മാസം, 
താഴെ പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന 
ത നുളള മരഖകൾ ദർഘാ സ് വാങ്ങുന്നതിനുള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാംകണ്ടതാണ് . 

കഴിഞ്ഞ 5 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ വാർഷീക 
ഇടപാട് തുക 264 ലക്ഷംരൂപയിൽ കുറയാത്ത 
സമാന സർക്കാർ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരി 

ണം , ആയിൻ ലാദ്യമായ ഏററവും പുതിയ 
വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീററ് ( ഒ ഒാവർ 
കണക്കം ) ഉളളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം, 
ആപകടകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ 
താടങ്കൽ തുക 176 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും 
മററ കരാറിൽ തപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ 3 
വർഷത്തിനുളളിൽഎടുത്ത് പൂർത്തീകരി 
ചിരിക്കണം, 


The date and time of opening of price bid will 
be intimated to the P . Q . Contractors /firms 
concerred in time. The tenders of those who have 
not become qualified will not be considered on 
any account. 


The tendera of the Contractors/ firms without 
required E . M . D . of Rs. 50,000 pledged in the 

ame of undersigned and the executed preliminary 
agreement in stamp paper worth Rs. 50 in cover 
No. I ( Technical bid ) will be summarily rejected . 


3 . എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക 

ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുളള സാമ്പത്തികശേഷി 
. ഈ0 യി രി മ ണ .. ഇതിനായി ഈ 
പിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ°ഉളളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം, 
താ ഈ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, 
( എ ) ലോറിടിപ്പർ 

- 4 എണ്ണം 
( ബി ) വോയിസ്റ 

- 4 എണ്ണം 
സിമൻറ കാൽകീറം 
മിക സർ 

- 4 എണ്ണം 
ബാറൽ 
പമ്പ 

- 4 എണ്ണം 
ജനാർ 
1) സ്കാഫോൾഡിംഗ 

& ഷട്ടറിംഗ് -- 2000 ച . മീററർ 
( എച്ച്) ജെ , സി , ബി . 

- 2 എണ്ണം 
ക്രമനമ്പർ 1 , 2, 4എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. 


പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ 
ആയിരിക്കണം. മുൻകോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള 
ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് 
നിശചയിച്ച അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട 
4 . 30 - ന് ത ി റ ക്കു ന ത ം പ പാ തു മ രാമ ആ 
വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിററിയുടെ 
- പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി 
അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുൻഗണന 
നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരുടെയും 
സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുളള ദർഘാസുകൾ 
മാത്രമേ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുളളു . ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 
കരാറുകാരുടെ ! പ വ പ ത ി ന പ ള ള ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നാതായിരിക്കും, 


( ഡി ) 


- 6 എണ്ണം 


- 3 എണ്ണം 


യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപന 
ങ്ങളുടെ പ്രവത്തിക്കുളള ദ ർ ഘ ാ സ ക ൾ 
തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ട 
വരെ മുൻകൂട്ടി അ റി യി ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത 
വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ 
വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending 

(sd . ) 
Engineer, Buildings and Superintending Engineer. 
Local Works, Ceatral (For and on behalf of the 
Circle , Thrissur . 

Governor of Kerala ) . 


മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻറ 
ഒാഫീസിൽനിന്നും 6 -10 -2009 മുതൽ 8- 10 -2009 
വരെയുളള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 . 15- നും 
4 മണിക്കും ഇടയിൽ രൂപ 25, 000 + 12 .5 % വാറ് 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലി ക്ക പ ന ത ര ണ . 
8 - 10- 2009, 4 മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 
കർഘാസം . ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് . ദർഘാസ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15- 10 -2009 , 
4 മണിവരെയാണ്. 

- കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനും കുറഞ്ഞ 
ഒർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെ ദർഘാസ് 
തുകയിൽ നിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയ 
മാണ്. പൂരിപ്പിച്ച 2 ച : 8 , 9 വ ല 1 ക ള = അ 1 യ 
മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 3 കോപ്പി) നിരതദ്രവ്യം, 
ഹിലിമിന്നി എഗ്രിമെന്റം” എന്നിവ്അക്കുംആദ്യ 
കവറിലും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ 
കവറിലും പ്രത്യേകം മുഭവച്ച കവറുകളിൽ 
അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറന്നു . 
യഥാവിധി കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി താ 
ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒാഫീസിൽ ദർഘാസ 
( പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു 
മുൻപായി എത്തുന്നവിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർഡാ 
തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ( കൊറിയർ 
സർവ്വീസിൽ വരുന്ന കപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
തപാൽ തകരാർമൂലമോ മററതെങ്കിലും കാണ 
വശാലോ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറും യാതൊരുവിധമായ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറെറടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുക 
സ്വീകരിക്കുന്ന ” അവസാന് ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു 
കയാണങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം നിശ്ചിത 
സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ഒർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊ തു മ രാ മ ആ 
വകുപ്പിലെ അംഗികത കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലി 
ന്നതും അവ മാറാം ചെയ്യുവാന് പാടില്ലാത്ത തു 
മാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെമുപ്പത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50, 000 രൂപയുടെനിരതദ്രവ്യവും 
ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് , നിരതദ്രവ്യം തുശ്ശാ 
സിൽ സർക്കി സുപ്രിംഗ് , എഞ്ചിനീയറുട 


